Charles Artois, un teniente del ejército de Napoleon 


Para los franceses, una historia de un gran incendio fue un 
evento demasiado vergonzoso que no concuerda con el papel 
de una nación civilizada avanzada, que ellos mismos 
consideraban. Y atestigúe el incendio que claramente y en 
detalle puede contar lo que sucedió: un poco, los moscovitas, 
especialmente las clases educadas, abandonaron la ciudad, 
muchos de los invasores fueron asesinados durante el infame 
vuelo de Rusia. 


Prevalecen en tres versiones: Moscú quemó deliberadamente a 
los franceses, Moscú quemó deliberadamente patriotas rusos, 
Moscú se incendió por negligencia e invasores, y sigue siendo 
una población muy pequeña. 


En la novela "Guerra y paz", Leo Tolstoi, al examinar las 
posibles versiones, llegó a la conclusión de que Moscú no podía 
quemarse debido a la orden en ausencia de cualquier sólido, 
incluso un pequeño incendio amenaza la conflagración de toda 
la ciudad. 


El descubrimiento reciente nos permite declarar una sugerencia 
nueva, completamente inesperada. 

Hace varios años, el funcionario de Moscú lanzó una propiedad 
adquirida en el sur de Francia, cerca de Toulon. Después de 
ingresar a la propiedad, comenzó a reparar la antigua mansión 
y, al prepararse para la restauración de muebles, uno de los 
cajones secretos de su escritorio descubrió el diario de Charles 
Artois, un teniente del ejército de Napoleón. El diario describía 
los acontecimientos en Moscú y los detalles del regreso del 
Ejército de Rusia. Ahora el manuscrito pasa por una serie de 
exámenes, pero extractos de él, cortesía del propietario, 
lograron conocerse. 

"Me quedé en el patio de la gran casa rusa. El sol bajo inundó 
Moscú con una luz dorada. De repente prendió fuego un 
segundo sol, brillante, blanco, deslumbrante. Estaba ubicado 
veinte grados por encima del primero, verdadero, y no brillaba 


mas de cinco. Segundos, pero ha logrado chamuscar a Paul 
Berger, relajandose en el balcön. 


Las paredes y el techo de la casa empezaron a humear. Ordené 
a los soldados que se derramaran en el techo de unas cuantas 
docenas de cubos de agua, y solo porque estas medidas 
podrian salvar la finca. En otros estados que estan mas cerca 
de la luminaria de los últimos dias, el fuego comenzó. Es este 
misterioso destello celestial, y fue la causa del terrible incendio 
que destruyó Moscú. " 

Curiosa descripción de las tropas napoleónicas huyeron de 
Rusia. Como saben, la retirada francesa (en realidad, el 
ejército de Napoleón era una multinacional, de hecho, los 
franceses eran una minoría) había devastado a Smolensk en la 
carretera. -La falta de comida y alimento, ninguna ropa de 
invierno convirtió al poderoso ejército en una multitud de 
personas desesperadas y moribundas. ¿Pero son el "General 
Frost" y el "General Hunger" culpables de colgar sobre el 
ejército? "Alrededor de los incendios en curso. Homestead, 
donde vivimos, sobrevivió, pero, desafortunadamente, un 
nuevo ataque afectó nuestros números. Agua pútrida, 
intemperancia para comer o alguna otra razón, pero nuestra 
gente sufre de la diarrea sangrienta más severa. Debilidad en 
todos los términos, mareos, náuseas, convertirse en vómitos 
incontrolables, sufrimiento adicional. Y no estamos solos en 
esta posición, todos los batallones del regimiento, todos los 
estantes de Moscú. Los médicos sospechan de disentería o 
cólera, y recomiendan dejar rápidamente lo inhóspito "Justo 
ahora vino Pierre Duroy. Su escuadrón está a diez millas de la 
Puerta de Moscú, todos están sanos y felices, sin embargo, los 
partidarios rusos con problemas. Al ver nuestra deplorable 
condición, inmediatamente se dio la vuelta, temiendo 
contagiarse una infección". 


Una semana después, el teniente dice: "Comenzamos a perder 
su cabello. Compartí mi descubrimiento con el triste símbolo 
Zhirdenom, pero es el mismo problema. Me temo que pronto 
todo nuestro equipo, pero ese equipo, toda la banda, se 
volverá calvo". regimiento. " 


"Muchos de los caballos estan enfermos, lo que es confuso 
para los veterinarios. Como curanderos bipedos, argumentan 
que toda la razón en el miasma maligno se disolvió en el aire 
de Moscú". "Finalmente, una decisión tomada: dejamos Moscú. 
"saber algo, afligido, debilitado, débil, impotente. Uno solo 
espera ver que la Francia nativa dé coraje, de lo contrario, 
simplemente nos acostaríamos y moriríamos, antes de mal 
nuestro estado". 


Páginas que describen el camino de regreso a Francia, pesados 
y tristes: el desapego Artois pierde a las personas todos los 
días, pero no en la batalla: para luchar no pudieron hacerlo, y 
por la debilidad y el agotamiento, causados por una misteriosa 
enfermedad. Incluso las escasas provisiones, que podrían 
obtenerse, no fueron para el futuro, simplemente no pudieron 
soportarlo. Los soldados estaban cubiertos de úlceras y llagas. 
Mató tanto a personas como a caballos. El ruso se defendió de 
las partes que no estaban en Moscú, pero los números parecen 
estar disminuyendo, mientras que el ejército ruso se haría más 
fuerte. 


La mayor parte del ejército de Napoleón pereció en la vasta 
Rusia. Enfermedad de Charles Artois invalida. Inmediatamente 
después de su regreso a Francia, fue despedido, pero vivió 
mucho tiempo y murió a la edad de treinta y dos años, sin 
hijos. 


El nuevo propietario de la finca (y además, el candidato de 
ciencias físicas y matemáticas), leyendo el manuscrito y 
consultando con expertos, sugirió: ¡el ejército ocupado en 
Moscú en 1812 sufrió un ataque nuclear al aire! La emisión de 
luz causó incendios y radiaciones ionizantes - radiaciones 
aguda. 





